STEINBERGET 



Nr. 1? 
17 
19 



Klasse C 
C 
G 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Steinberget : 5 l w* 1 5 

Betegnelse 


Eier 1970 Nord tømme, Aksel 

Takst kr. 1 4)00 Areal tomt 306 m, bygninger 
Bruk Bolig 


30 m J 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


K Jt Ni 

Siste brann Tidligere branner 


ANT ATI 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset-stein 

Vegger Tømmer, stående panel 


Kjeller 


Tak Saltak, Eternit bølgeplate. 


Delvis. 


Eksterier Enkel fasade med tre nyere et 
ruter. 


-fags vinduer med hele 


interier Modernisert . 




Gårdspiass,Hage , velstelt . 
Uthus Ingen. 




Ombygging Intet i BA. 


Tegninger, oppmalinger 




Ønskelige forandringer 




Taktekking endres til tgl. 
Vinduer endres, 




Omgivelser 




Positive 




VedJikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
A r k i tekt ur vu rde ring C 
Miljøvurdering B 




Prior^ering C 




Dato 7-10.7^ 
Sign J.T, 



Gate 



Steinberget 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Steinberget i nr. 17 
Betegnelse 


Eier 1970 Moe , Alfred 

Takst kr 15000 Areal tomt ^83 m 3 , bygninger 
Bruk Bolig 




Oppført tidligst senest 


omkring 


RJtNT 

Siste brann Tidligere branner 


SSfMI 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein 

Vegger Tømmer stående panel 


Kjeller 


Tak Saltak, flate teglpanner 


1 

delvis . 


Eksteriør Enkel fasade m« tof ags vinduer m. seks småruter i 
faget. Flat omramming. 


Interiør delvis modernisert 




Gårdsplass, Hage , b&a . 
Uthus 




Ombygging Intet ± BA# 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




VeddkeholdsHlstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkrtekturvurdering jj 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 7.10,7^ 
Sign J.T. 



Gate Steinberget 


nr. ^ 






F trim biLrfér 


Foto 


Litteratur 

■ 


Kilder 








Tidligere bygning 
brent/revet 








Kultur-, personalhistorie 








Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



I ■ 



Gate Steinberget 

Betegnelse 


nr. 19 




Eier 1970 Moe, Dagny 

Ta ks i Kr, i ^ouu Areal tomt H jo m . 

Bruk Bolle 


Dygningef ju rn 




opprørt tidligst 


senest 


omKring 


Siste brann Tidligere branner 


■ 


*HT*T1 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 

ta 




Piantype 






Hovedmål 


Etasjer 


1 



Grunnmur Pusset stein 

Vegger Tømmer f stående panel 



Tak 



Valmtak, tegl 



Kjeller 



Delvis 



Eksterior Enkel oppbygget f asade , m, tof ags vinduer. To ruter i 
faget* Flat omramming med overbord på flat konsoll. 
Fyllingsdør m. flat profilert pila^eromramming* Ut- 

Intener skåret delvis opprinnelig, Trappr ekkverk av tre. 

Gårdsplass, Gr us . Hage * Bra 

uthus To etgm bind, verk. Ubebodd. Dårlig 



Ombygging 



Intet i BA. 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive - 

Vediikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 7*10-7^ 
Sign J »T 



Gate Steinberget 






1q 


F IHrP bilder 






Foto 


Litteratur 


Kilder 








Tidligere bygning 
brent/rovet 





Kultur-^ personalhistorie 





Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



